JAN CHRZANOWSKI 


maszynista c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 2 Grudnia 1893 r. 


W ciężkim żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na wy- 
prowadzenie zwłok, które odbędzie się w Poniedziałek dnia 4 b. m. o godzinie 3-ceiej popołudniu z domu L. 49 
przy uliey Szlak wprost na miejsee wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


